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  مقاطع المجالس الفقهية

  هل يوجد كراهة من الشرب من الإناء المثلوم؟

  محمد هشام طاهري


  
  يقول هل يوجد كراهة من الشرب من الايلاء من الاناء المثلوم نعم في كراهة من الشرب من الاناء المثلوم الاناء المثلوم يعني عندك كوب ماي وفيه شق او في كسر من جهة
  -
    
      00:00:07
    
  



  فيكره ان تشرب من مكان الكسر او من مكان الثلج النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه فيما رواه ابو داوود وغيره وذكره البخاري في الادب المفرد انه يكره الشرب من اناء مثلوم
  -
    
      00:00:22
    
  



  فتشرب من المكان اللي ما فيه الثلج
  -
    
      00:00:37
    
  



